Fusca - 75/76 


Esquema Gráfico 


Motor 1300 


Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Seta simples 


Farol Esquerdo 


Fungáo dos Fusiveis 

1 - (lOA)Luz do Freio/IPisca 

7 - (lOA)Luz Alta Esquerda/Indicador luz alta 

2 - M5A)Limpador 

8 - MOAÍLuz Alta Dlrelta 










Cilindro Mestre 
de Freio 



Seta^ 
Lanterna/Freio — 


Lanterna/Freio 


AKeBill 


Edigáo 12/2013 















































































































































































































































































Fusca - 75/76 


Esquema Gráfico 


Motor 1300L/1500/1600 


Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Seta simples 


Farol Esquerdo 


Fungáo dos Fusiveis 

1 - (lOA)Luz do Freio/IPisca 

7 - (lOA)Luz Alta Esquerda/Indicador luz alta 

2 - M5A)Luz de Ré/Limpador 

8 - MOAÍLuz Alta Dlrelta 










Cilindro Mestre 
de Freio 



Seta^ 
Lanterna/Freio — 
Luz de Ré 


Seta 

Lanterna/Freio 
Luz de Ré 


AKeBill 


Edigáo 12/2013 



























































































































































































































































































Fusca - 77 


Esquema Gráfico 


Motor 1300 


Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Seta e Limpador conjugadas 


-.JiarpI Esquerdo.. 


Fungáo dos Fusiveis 

1 - (lOA)Luz do Freio/IPisca 

7 - (lOA)Luz Alta Esquerda/Indicador luz alta 

2 - (15A)Limpador 

8 - (lOA)Luz Alta Dlrelta 

3 - (15A)Buzina 

9 - (lOA)Luz Balxa Esquerda 

4 - Livre 

10 - (10A)Luz Balxa Dlrelta 

5 - (lOA)Lanterna interna/Pisca Alerta 

11 - (lOA)Farolete e Lanterna Esquerdos/Luz de Placa 

6 - (20A)Relé do Farol 

12 - (lOA)Farolete e Lanterna DIreitos 



Seta^ 
Lanterna/Freio — 


Lanterna/Freio 


AKeBill 


Edigáo 12/2013 























































































































































































































































































Fusca - 77 


Esquema Gráfico 


Motor 1300L/1600 


Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de Seta e Limpador conjugadas 


-.JiarpI Esquerdo.. 


Fungáo dos Fusiveis 

1 - (lOA)Luz do Freio/IPisca 

7 - (lOA)Luz Alta Esquerda/lndicador luz alta 

2 - (15A)Luz de Ré/Limpador 

8 - (lOA)Luz Alta Direita 

3 - (15A)Buzina 

9 - (lOA)Luz Baixa Esquerda 

4 - Livre 

10 - (10A)Luz Baixa Direita 

5 - (lOA)Lanterna interna/Pisca Alerta 

11 - (lOA)Farolete e Lanterna Esquerdos/Luz de Placa 

6 - (20A)Relé do Farol 

12 - (lOA)Farolete e Lanterna Direitos 



Lanterna/Freio 
Luz de Ré 


Seta 

Lanterna/Freio 
Luz de Ré 


AKeBill 


Edigáo 12/2013 

































































































































































































































































































Fusca - 78...81 


Esquema Gráfico 


Motor 1300 


Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de seta com 3 alavancas 


-üatpl Esquerdo.. 


Fungáo dos Fusiveis 

1 - (lOA)Luz do Freio/IPisca 

7 - (lOA)Luz Alta Esquerda/Indicador luz alta 

2 - M5A)Limpador 

8 - MOAÍLuz Alta Dlrelta 











Seta^ 
Lanterna/Freio — 


Lanterna/Freio 


AKeBill 


Edigáo 12/2013 


















































































































































































































































































Fusca - 78...81 


Esquema Gráfico 


Motor 1300L/1600 


Diagrama Completo - Caixa de Fusíveis de 12 polos, Sistema de carga: Gerador, Chave de seta com 3 alavancas 


-üatpl Esquerdo.. 


Fungáo dos Fusiveis 

1 - (lOA)Luz do Freio/IPisca 

7 - (lOA)Luz Alta Esquerda/lndicador luz alta 

2 - M5A)Luz de Ré/Limpador 

8 - MOAÍLuz Alta Direita 











Lanterna/Freio 
Luz de Ré 


Seta 

Lanterna/Freio 
Luz de Ré 


AKeBill 


Edigáo 12/2013 
































































































































































































































































































